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lo Attached is a photostated copy of a list of tubos developed and/or produced 
at the 0 ber 3 praeuorke * The list has four columns* The numbers of the first 
column refer to 0o,T blueprint number* The second column Rives the nomencla-t 
ture of the tube* The third column <?ives the usual type designation as it is 
commonly used. The kmrth column gives the 055VT typo designation 0 The type 
designation in column Ho. 3 refers to tubas vhich are generally knoun and 
produced and uhich o5.ther have been copied by 9S 1 ! or someyhat improved* 


2* Besides tubas contained in this list, OS'! at present is developing the tubes 
6 SA 7j 6 SQ 7 ? 6 L 6, and 6 H 6* Although the final development of these 
tubes is not completed yet, Of*' I is already producing these tubes in large 
quantities# 

3* Kindly notify this agency If you have particular interest in any of these 
tubes and atte^rts t/ill be made to furnish the pertinent technical data* 


Ends? 1 rho to stated copy of a list of tubes (5 pa^es)** 
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0SW-R6hrentypen . 


1. Spalte: OSW-Zeiohnunga-Nummer 

2. " : Benennung 

3. » ; hands lstlbliohe Typsnbezeichnung 

4. " : OSW-Typenbezeiohnung. 


R 01 

Sperrtthre 

LG 76 


/R 02 

Sperrtthre 

LG 80 

2015 ' 

* R 03 

ImpulsYerstarkerrtthre 

CNU 828 B 

2026^ 

/■ R 04 

Magnet f eldrohre 


2011 v- 

R 05 

Magnet feldrtthre 

725 A 


R 08 

Impul s a e nd e rtt h re 

AS 1010 


, R 09 

Metallatromtor 

LG 1001 

2051*" 

R 10 

Nullode 

LG 71 


R 11 

Nullode 

LG 75 


R 12 

Sendepentode 

G 440 

2154 ^ 

R 13 

Empf anga s perrtthr e 

LG 79 

2016 v 

R 14 

Kathodenstrahlrtthre 

LB 9A 

2030 

R 15 

Bolometerwiderstand 


2090 / 

R 17 

Thyratron 

S 15/1501 

2155 ^ 

R 18 

Magnet feldrtthre 

730 


R 19 

Magnet feldrtthre mit KUhlung 

730 


R 20 

Magnet feldrtthre 

LKV 2095 


R 21 

Magnet feldrtthre mlt KUhlung 

LKV 2095 


R 22 

Impulsaendertthre 

LKV 2001A 

2001 ^ 


r 23 Hoehlelstungs-Kathodenstranxroni^ 

r 24 Hochleistungs-Kathodenatrahlrdhre 

R 25 Sperrtthre 

r 26 KathodenstrahlrShre 

R 27 Rauaohdiode 

R 28 Doppeltriode 

R 29 LeiatungsmsBlamps 

R 30 Hoohfrequenzpehtode 

r .31 Lei atungsmefllamps 

R 32 LaiatungsmeBlampe 

R 33 Thyratron 

R 34 Hochfrequenzpentode 

R 35 LeistungsraieBlampe 

R 36 LeistungsmeBlampe 

R 37 System-Aufbeu 

r 38 Metallklyatron 

r 39 yernsehversthrkerpentode 

r 40 Hoohfrequenzverst&rkerpentode 


LKV 2068 
721a 
3 DP 1 
LG 16 
6J 6 

6 AG 7 


Sl/0 ,2 V 6,3 
6 AC 7 


RCA 913 
723 A/B 
6 AG 7 
717 A 


2110 / 
2188 / 
2025 / 
2094 

2181 / 
2182 / 

2190 ' 
2184 
2183 '' 


2192 - 
2108 ^ 
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l 


R 

42 

Kathodenstrahlrohre 


2067 '- 

R 

44 

Ignltron 

ji/3500/150 

MW 2032/2497 / 

R 

45 

Magnetf eldr5hre mit Kuhlung 


200?*/ 

R 

46 

Kathodenstrahlrohre 

5 FP 7 

2109 - 

R 

4? 

Metellkeramik- Triode 

LD 7 

2008 /' 

R 

48 

Meta like rami k-Tri ode 

LD 9 

2006 v ' 

R 

49 

Metallkerami k-Tri ode 

LD 11 

2166 1 " 

R 

50 

Me tallkerami k-Tri ode 

LD 12 

2004 !/ 

R 

51 

Impulsverstarker 

5 D 21 

202?^' 

R 

53 

Magnetf eld rdhre 


2019 ^ 

R 

54 

Hoohlei stungs-Kathodenstrahl*= 

rdhre 


2068a / 

R 

56 

Kathodenstrahlr5hre 


2141 / 

R 

57 

Magnetf eldrdhre 


6158/" 

R 

58 

isimpf ang s d i o d e 


2432/ 

R 

59 

Hochleistungs -Kathodenstrahlrohre 

2068b/'. 

R 

60 

Lei stungsmeBlampe 


2185/ 

R 

63 

Therapie-Rohre 

Rr 2105 

2105 / 

R 

64 

Bolometer-Wider stand 


2091/ 

R 

65 

Met a like rami k-Bo lometer 


2092 / 

R 

73 

Uni versa 1 -Pent ode 

RD 12 Pb 

2191 /■ 

R 

74 

Fotoelektronen-Vervi elf acher 


2144/' 

R 

75 

Rontgenrohre 

T 3 m 


R 

76 

Rdntgenrdhre 

T3 k 


R 

77 

Blaus chrif t-GroBpro Jektionsrdhre 

2333a ^ 

R 

78 

Senderdhre 

RS 255 


R 

79 

Nullschlitz-Magnetf eldrdhre 


2332A' / " 

R 

80 

Nullschli tz -Magnet feldrohre 


2332B 7 • 

R 

81 

Nullschlitz-Magnetf eldrdhre 


2332C"-' 

R 

82 

Nullschlitz-Magnetf eldr5hre 


2332 Cl - 

R 

83 

Nullschlitz-Magnetf eldr5hre 


2331D ■ 

Sk 

87 

Habannrohre I, Ausfuhrung I 


1200 / 

-R 

88 

Rontgenrohre 

wo 200/30 


-R 

89 

Vent il 

V 230/502p 


Sk 

90 

Habannrdhre II t 

/ 

v/ 


R 

91 

Lei stungsmeBlampe 

. 

2510 / 

R 

92 

Impulslampe mit Helterung 


2498 / 

2578 / 

: ' R 

93 

Senderohre 

RS 255 


R 

94 

Na trium-Spektrallampe 

NAE 24 

2526 

R 

95 

Cadmium-Spektrallampe 

CDE 14 

2527^' 
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R 

96 

Zink-Spektrallampe 

ZNE 16 

2529/ ’ 

R 

97 

^uecksilber-Spektrallampe 

HQE 50 

2528/' 

R- 

98 

Neon-Spektrallampe 

NEE 40 

2533/ 

R 

99 

Kalium-Spektrallampe 

KAE 18 

2530 /" 

R 

100 

Rub i d i ura~S pekt r a 1 lampe 


253V 

R 

101 

Caesium-Spaktrallampe 


2532 z' 

R 

102 

Nullschlitz-Magnetf eldrbhre 


2332A / 

R 

103 

Stabilisator 


2450/ 

R 

104 

Null'sohli tz-Ikiegnetf eldrbhre 


2332B^ 

R 

105 

iuecksilber-Htfchstdrucklampe 

HB0 2000 

2524 ■/ 

R 

106 

Quecksilber-Hbohstdrucklampe 

HB0 107 

2535/ 
2521 ✓ 

R 

107 

Quecksilber-Hbchstdrucklampe 

HB0 200 

2522 / 

R 

108 

Quecksilber-Hcjchstdrueklampe 

HB0 500 

252 3^/ 

R 

109 

Metal 1-Klystron 

72 5 A/B 

2113 l — ^ ' 

R 

110 

Neon-Leuchtrbhre 

NHRT 35/6/220 2499/ 

R 

111 

Queoksilber-Hochstdrucklampe 

HB0 510 

2452 v 

R 

112 

Filmabtastrohre 


2205 / 

R- 

113 

Bolometer-Wid erst and 


251 9 1 

R 

114 

Bolometer-Widerstand 


2520 

R 

115 

Gleiohrichterrohre 


2345 

R 

116 

Stabilisator 


2451 

R 

117 

Gleichricht errohre 

N/350/20 

2346 

R. 

118 

Metallkeramik-Triode 

LD 6 

2568 

R 

119 

Thallium-Spektrallampe 


2534 

B; 

ABO 

Hoohspannungs-Gleichrichterrohre S 5/1 1 


R 

1-21 

Hochspannungs-Gleichrichterrohre S 7,5/0,5d 


R 

1 22 

Stabilisator 

STV 150/40Z 


R 

123 

Vent il 

V 230/802p 

2437 

R 

124 

Stabilisator 

STV 280/40 


R 

125 

Olimmlampe 

Te5 


R 

126 

^uecksilber-Hochstdrucklampe 

HB0 2001 

HB0 2011 

2591 " 
2525 

R 

12 ? 

Sendetriode 

Ts 41 Dm 


R 

128 

Sendetr.iode 

Ts 41 Dk 


R 

129 

Stabilisator . 

STV 280/80 


R 

130 

Hochspannungs-Gleichrichterrbhre S5/61 


R 

131 

7" Bildwiedergaberohre 


2586 

R 

132 

9” Bildwiedergaberohre 


2390 

R 

133 

12" Bildwi edergaberdhre 


2391 
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matt - 

R 134 

Ventil 

V 150/502p 


R 135 

Vent il 

V 150 / 1202 p 


R 136 

Ventil ^ x 

V 150/1502p 


R 137 

Stabilisator 

sty 150/20 


R 139 

Ventil 

Y 80/1 001 0 


R 140 

Stabilisator 


2447 

R 141 

Stabilisator 


2450 

R 142 

Ventil 

Y 1 20/8001 v 


R 143 

Hochspannung3-Glelchrlchterr8hre S 15/401 


R 144 

Rontgenrohre 

DEW 200/15 


R 145 

Rontgenrohre 

DEW 200/6 


R 146 

Metal lkeramik-Bolome ter 


2092 

73147 

Niederspannungs-G-leichricht er 

N 110/20 

N 190/20 


R 148 

Niederspannungs-Gleiohrichter 

% 

N 110/40 

N 190/4Q 


R 149 

Niederspannungs-Grieichriohter 

N 280/10 


R 150 

Niederspannungs-Grieiohriohter 

N 110/10 

N 190/10 


R 151 

Niederspannungs-Gleichrichter 

Y 125/502prU 


R 152 

Gleichrichterrdhre 

S 0,35/ 0 ,6d 


r"T53 “ 

10" Projektionsrohre 

G 10/61 

2541 

R 154 

GleiohriohterrShre 


R 155 ' 

Thyratron 


2549 

1 r^B:- 

Tastrohre 


2582 

R -157 

Niederspannungs-Gle ichricht errdhre N 70/6 


R 159 

Niederspannungs-Gleichrichterrahre N 190/6 


R v?r 

Hoohspannungs-Gleiohrichterrohre S 0,8/21 III 

R 160 

5 " Projektionsrohre 


2569 

R 161 

Thyratron 

S 1/0,21 Ila 

£5%4 

R 162 

Edelgas-Hochdruoklampe 


R 163 

Impulslampe 


2564 

R 165 

Metallkeramik-Rohre 


2540 

R 166 

Hoohf requenz pent ode 


2.190a 

R 16? 

Impulslampe mit Halterung 


2565 

R 168 

^ueoksilber-Hoohstdruoklampe 


2575 

R 169 

Prtlflinfc fur Nachleuohtzei tmessung 

2517 

R 1?0 

Impulaverstfirkerrohre 


2027 

R 171 

^uecksilber-HSchstdruoklampe 

HB0 5000 JLusf 

.1 2454 

R 172 

Ultra-Vitalux-Lampe 


2460 

R 173 

Queoksi lber-Httohatdruoklampe 

HB0 5000 Ausf 

.11 2454 
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SW-Rohrentypen. 


R 

174 

Rauschdiode ■ 


R 

175 

Grluhventil 

V 120/80 to k 

R 

176 

Gleichrichterrohre 

G 10/4d 

R 

177 

Hochspannungs-Gleichrichterrohre S 1/61 

R 

no 

IN 

Niederapannungs-Gleichrlchterrohre N 280/3 

a 

179 

Senderbhre 

RS 566 

R 

130 

Q,uecksilber-Impulslampe 

HJiS 50 

R 

131 

Gleichrichterrohre 

G 7,5/0,6d 

R 

132 

Hochspannungs -Gleichrichterrohre S 15/5d 

R 

185 

Glimmziinder 6A 

* 

R 

134 

Gluhbirne 40W 


R 

165 

Gluhbirne 50W 


R 

186 

Gluhbirne 100W 


R 

187 

Gluhbirne 200W 


R 

133 

Gluhbirne 500W 


R 

189 

Gltbbirne 500W 


R 

190 

Senderohre 

RS 366 

a 

191 

Stabilisator 

STV 100/25 

R 

-192 

Gleichrichterrohre 

G 20/5d 

R 

195 

Stabilisator 

M-STV 1 40/60 z 

R 

194 

Stabilisator 

STV 100/40Z 

R 

195 

Rontgenrohre 

DEW 200/30 

R 

196 

Hochspannungs-Gleichrichterrohre S 1/1 i 

R 

197 

Rundfunkrbhre 

AL 4 

R 

193 

Ventil 

V 120/801 t5 

R 

199 

Gleichrichterrohre 

AG 1006 

R 

200 

Niederspannungs-Gleichrichterrohre N 70/1,5 

R 

201 

Stabilisator 

STV 280/40Z 

R 

202 

Quecksilber-Hochstdrucklampe 

HBO 1000 


2609 


3205 
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